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After Disaster Techniques S.A. (en liquidation) 

Societe anonyme 
163, rue du Kiem L-8030 Strassen 
Grand-Duche de Luxembourg 
RCS Luxembourg : B 161.780 


EXTRAIT DES RESOLUTIONS PRISES LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES 
ACTIONNAIRES TENUE EN DATE DU 30 DECEMBRE 2016 


L'Assemblee prononce la cloture de la liquidation de la societe After Disaster Techniques S.A. (en 
liquidation) qui cessera d'exister. L'Assemblee decide que les documents sociaux seront conserves 
pendant 5 annees, au siege social de HRT FIDALUX S.A., actuellement situe au 163, rue du Kiem, L- 
8030 Strassen. 
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